  File: ar_da_fi_office_xp_multi_cd5.exe
CRC-32: 5e5515ee
   MD4: c8620fe680475ce47284f3aebe56f216
   MD5: defafb581c2059e2c55bbbce6c634080
 SHA-1: 5cd3634230febbb760270d1bd5ff3fe272644321

  File: el_sk_sl_office_xp_multi_cd9.exe
CRC-32: 25ef5505
   MD4: 3bb9d7aebb2d3a03a643dc951c900075
   MD5: 97c20e88fafd7f076be72f8c3dd79ade
 SHA-1: 4cef3925fb08e5c74c168e9c0c7aa16142f8b3a1

  File: en_officexp_proofing_tools.exe
CRC-32: 4caf39ba
   MD4: 5bdb59736d3ec5aa715f7e82845e3d50
   MD5: e13135216bee8ef9a000e3a5a97ac149
 SHA-1: 1951dac3851e78b16fc54aa055cb36a07bb281c3

  File: es_br_pt_eu_ca_gl_office_xp_multi_cd7.exe
CRC-32: 24441ced
   MD4: 1b1148c1feff88883e96c6b9ec048479
   MD5: da0831aabac8d4abc7cfe98ced71c79d
 SHA-1: 22332a086c3a056d49c5e7d0b455f1266861c102

  File: et_lv_lt_office_xp_multi_cd12.exe
CRC-32: d69efbc6
   MD4: a78cc2616d6ef1bac4d9ff3495a2a5f0
   MD5: 76422482fa26ef898551419d871fffbb
 SHA-1: c1477467b9e19fcff7a7d42aea3cf1971153e27b

  File: fr_it_de_office_xp_multi_cd1.exe
CRC-32: ab279832
   MD4: 8abd4b0ee73f71e0a1207c28514d5652
   MD5: ccfc2bbf383616055e6bd1d6b308947a
 SHA-1: 743e7582b2dce2e0a95c23464728e5d21d6dd3ea

  File: hu_ru_he_office_xp_multi_cd8.exe
CRC-32: 32322928
   MD4: b733a226bd88c98e888c9f6b8f9bca2b
   MD5: f0a7e538fed0ee7faeff43b2798cefc7
 SHA-1: 99977ce21eda0d12c1b93aa5fddc070b9c36e7f4

  File: id_sr_cy_hi_te_ta_mr_kn_gu_pa_office_xp_multi_cd10.exe
CRC-32: 640996c2
   MD4: 3c278b3535e45c0c801793ecc2b692fd
   MD5: 0cb0bf36cc6763d2ac9311ab7bcf9a19
 SHA-1: 84552d9d804c1537f4d23b9def114b10a72c5575

  File: ja_tc_office_xp_multi_cd3.exe
CRC-32: 3537d515
   MD4: 502b22a5f85ac0a691d8d4e607eef59c
   MD5: 734541dc9b43cba95c5b7fdc7030846e
 SHA-1: a283835522b187f96f6a8b88cf342b531ee77ea7

  File: ko_sc_office_xp_multi_cd4.exe
CRC-32: 9d69c12d
   MD4: 3588f8567889c6c4dbca1534b8a0681d
   MD5: 5b9080fb10e03fbf9f957609a687b1d8
 SHA-1: 18cff4ea10efce3190096eaac20281c24061c00d

  File: nl_no_sv_office_xp_multi_cd2.exe
CRC-32: 167868b0
   MD4: c8c024b1bc387c4c629383fd1f2e99ab
   MD5: a619aec66682a86682adf49947eb7472
 SHA-1: 9e3ffd18e7e1f45abaa9154bfc1f81ead03eba32

  File: pl_tr_cs_office_xp_multi_cd6.exe
CRC-32: c6c2087f
   MD4: 945e75e2dc680974fe654b2be2eb0e5b
   MD5: 4efd83ca8d8899e6acec65efd3054b21
 SHA-1: 7f54ac77144f78731495b739045a1774aa006d7f

  File: th_hr_ro_vi_office_xp_multi_cd11.exe
CRC-32: cd38db7f
   MD4: 768979b489c58e4bd91baf03534733fd
   MD5: c9fca35845f369dc109154b49b61b21b
 SHA-1: f0776d6ff54992ae9f68e60f4a7d4f7c5cbc5766

  File: uk_bl_office_xp_multi_cd13.iso
CRC-32: 5a4ea275
   MD4: 291b6cffa525d8e0cc37b7c9c47942fe
   MD5: cbe4607fa796dabda5b700dd721f9200
 SHA-1: cce2502de276777cea3aa802e1a2e1e10de24423
